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TADEUSZ 


DRUZKAWIECKI 


CZLONEK POLSKIEGO ZWIAZKU LOWIECKIEGO 
NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC, DZIADZIU i PRADZIADZIU 


przezywszy lat 81, po krötkiej chorobie, opatrzony 
Sw. Sakramentami zmarl, dnia 27 marca 1994 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy Zmarłym odprawione zostanie we wtorek 
dnia 5 kwietnia 1994 r. o godz. 122 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, 
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, SYNOWIE, SYNOWE, WNUKI, PRAWNUKI i RODZINA 


